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Ingekomen en akkoord bevonden melding brandveilig gebruik, Bergeijk, 
Eerselsedijk 4, brandveilig gebruiken van theater de Kattendans 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en 
akkoord bevonden: 

Nr.: 2016-0058 

Datum verzonden: 19-02-2016 

Omschrijving: Bergeijk, Eerselsedijk 4, brandveilig gebruiken van theater de Kattendans 
Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding 
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